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Ji reste fini, J2 et s-2 fixes et s^ tend vers zero; par consequent le
rapport ^ tend vers Tinfini.

Le meme raisonnement moolre que sur une arete vive d'un con-
ducteur electrise la densite electrique est infinie par rapport a ce
qu'elle est en un autre point de ce conducteur.

Nous venons de raisonner dans le cas d'une pointe infiniraent
aigue ou d'une arete infiniment vive. Les pointes ou les aretes que
Ton peut realiser sont toujours plus ou moins emoussees; par
consequent, nous pouvons seulement conclure de la que sur une
pointe ou une arete eonductrice la densite electrique est conside-
rable par rapport a un autre point du conducteur.

Si la densite en un point d'un conducteur est notable, elle
devient enoraie sur une pointe ou une arete qu'il presente; il en
est done de meme du champ electrique dans le voisinage de la
poinle ou de Parete et ildoitse produire des etincelles electriques
entre le conducteur et les parlicules d'air environnantes. Ces par-
ticules d'air ainsi electrisees sont entrainees par le champ et fuient
la pointe; elles sont alors remplacees par d'autres qiu s'eiectrisent
aleur tour et fuient de meme, produisant ainsi un souffle, un vent
electrique pendant que le conducteur se decharge.

Le vent electrique, tres sensible a la main, peut etre rnontre a
tout un auditoire en plagant la flamme d\me bougie vis-a-vis d'une
pointe conductrice communiquant avec une machine electrique; la
flamme est soufflee et peut meme etreeteinte parle vent venantde
la pointe.

Quand iJ y a vent electrique, tout se passant comme si la pointe
repoussait les particules d'air electrisees, en vertu de Fegalite de
I'actioa et de la reaction, la pointe est soumise a une repulsion en
sens inverse. On le montre aisement au mojen du petit appareil
connu sous le nom de tourniquet electrique. II se com-
pose (fig- 52) d'une ou plusieurs tiges metalliques recourbees
horizontalement en sens inverse a leurs extremites terminees en
pointe et pouvant pivoter autour d'un axe vertical commun,
passant par le centre de gravite du systeme; cet axe est constitue
par une pointe et une chape. En electrisant ce petit appareil, on
volt la partie mobile tourner en sens inverse des pointes.our faire passer
